KAZIMIERZ WINTUSCHKA 


naczelnik stacyi kolejowej w Jarosławiu, 


przeżywszy lat 5l, po ciężkiej chorobie, opatrzony św. Sakramentami, zasnął w Panu 
dnia 10 czerwca 1901 roku w Jarosławiu. 


W smutku pozostała zona i dzieci, zapraszają Krewnych, Kolegów, Przyjaciół, Znajomych i pobożną 
Publiczność na obrzęd pogrzebowy, który odbędzie się we Środę dnia I2 b. m. o godzinie 4 popołudniu 
z Dworca kolejowego w Krakowie, wprost na miejsce wiecznego spoczynku. 
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Zakład pogrzebowy Fr. Nowinskiego w Krakowie, ul. Kopernika 8. Czcionkami drukarni Związkowej w Krakowie. 


